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Stores 


Purchase 


Forest Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ SD -III- 973 2020. 


2020 ജൂൺ 18 . 


ശെന്തുരുണി വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ, ശെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ കീഴിലുള്ള 
മാൻ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് താഴെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ള ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ നൽകുന്ന ജോലി 
ഏറ്റെടുക്കുവാൻ താൽപര്യമുള്ളവരിൽനിന്നും നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
" ശെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ കീഴിലുള്ള മാൻ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിലെ മാനുകൾക്ക് 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 
കാലിത്തീറ്റ ( സൂപ്പർ ഡീലക്സ് പെല്ലറ്റ്)/ നല്ല നിലവാരമുള്ള ചെറുപയർ/ പച്ചപ്പുല്ല്, പച്ചില വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് എന്ന് 
രേഖപ്പെടുത്തിയ കവറുകളിൽ മുദ്രവച്ച് 2020 ജൂലൈ 8 -ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് മുമ്പായി ശെന്തുരുണി വൈൽഡ് ലൈഫ് 
വാർഡന്റെ ആഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ അന്നേദിവസം പകൽ 2 മണിവരെ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
ദർഘാസു കൾ അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 3.30 മണിക്ക് തദ വ സ ര ത്തിൽ ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള ദർഘാസു കാ രു ടെയോ 
അവരുടെ അംഗീകൃത പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ശെന്തുരുണി വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡനോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെ 
ടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോതുറക്കുന്നതാണ്. വൈകി എത്തുന്നതോ നിരതദ്രവ്യം അടക്കം ചെയ്യാത്തതോ ആയ ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. നിരതദ്രവ്യം ഏതെങ്കിലും ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിൽ നിന്നും വൈൽഡ് ലൈഫ് 
വാർഡൻ, ശെന്തുരുണി വൈൽഡ് ലൈഫ് ഡിവിഷൻ, തെന്മല എന്ന വിലാസത്തിൽ തെൻമലയിൽ മാറത്തക്കവണ്ണം ഡി.ഡി. ആയി 
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ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സാധാരണ നില യിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ ദർഘാസ് 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ യാതൊരു കാരണവും പറയാതെ ദർഘാസ് നിരസിക്കുന്നതിന് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡന് 
അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ അടുത്ത പ്രവർത്തി 
ദിവസം നിശ്ചിത സമയത്ത് ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ദർഘാസ് 
നടക്കാതെ വന്നാൽ 10-7-2020 - നോ 15-7-2020 - നോ മേൽപ്പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തും സമയത്തും നടത്തുന്നതായിരിക്കും. 


പട്ടിക 


ടെണ്ടർ 


ഏകദേശ 


നിരത 


ദർഘാസ് 


ഉദ്ദേശ അളവും നൽകേണ്ട 


പ്രവർത്തി 


നമ്പർ 


ആവശ്യമുള്ള 
വസ്തുക്കളുടെ 
വിവരം 


അടങ്കൽ 


ദ്രവ്യം 


ഫോറത്തിന്റെ 


വ്യവസ്ഥയും 


തീർക്കേണ്ട 


തുക 


വില 


കാലാവധി 


12020 


7,15,000 


17,900 


1,575 + 


ദിവസം 75-80 കി.ഗ്രാം വീതം 


16-7-2020 


നല്ല നിലവാരമുള്ള 
കാലിത്തീറ്റ ( സൂപ്പർ 
ഡീലക്സ് പെല്ലറ്റ് 


ജി.എസ്.ടി. 


ആകെ 27500 കി.ഗ്രാം, നൽകേണ്ട 


മുതൽ 


31-3-2021 


വരെ 


വ്യവസ്ഥ : ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ആവശ്യ 
മുള്ള തീറ്റകൾ ഒരുമിച്ച് എല്ലാ 
തിങ്കളാഴ്ചയും, ഒറ്റക്കൽ മാൻ 
പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ 
എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. 


22020 


5,85,000 


14,700 


1,300 + 


ദിവസം 16-20 കി.ഗ്രാം വീതം 


16-7-2020 


നല്ല നിലവാരമുള്ള 
ചെറുപയർ 


ജി.എസ്.ടി. 


മുതൽ 


31-3-2021 


വരെ 


ആകെ 5850 കി.ഗ്രാം, നൽകേണ്ട 
വ്യവസ്ഥ : ഒരാഴ്ചയ്ക്ക്ആവശ്യ 
മുള്ള തീറ്റകൾ ഒരുമിച്ച് എല്ലാ 
തിങ്കളാഴ്ചയും ഒറ്റക്കൽ മാൻ 
പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ 
എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. 


3 2020 


2,28,000 


5,700 


510 + 


16-7-2020 


പച്ചപ്പുല്ല്, 
പച്ചില 


ജി.എസ്.ടി. 


മുതൽ 


31-3-2021 


ദിവസം 312-320 കി.ഗ്രാം വീതം 
നൽകേണ്ട വ്യവസ്ഥ :-പച്ചപ്പുല്ല്, 
പച്ചില എന്നിവ എല്ലാ ദിവസ 
ങ്ങളിലും രാവിലെ 8 മണിയ്ക്ക് 
മുമ്പ് ഒറ്റക്കൽ മാൻ പുനരധിവാസ 
കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. 


വരെ 


ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ നിശ്ചിത അളവിലും തൂക്കത്തിലും ഗുണനിലവാരത്തിലും മേൽ വിവരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും സമയത്തും 
ദർഘാസുകാരൻ അയാളുടെ സ്വന്തം ചെലവിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക കാരണത്താൽ മേൽ വിവരിക്കുന്ന 
അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുവാൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡനോ, അസി ന്റ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡനോ നിർദ്ദേശിച്ചാൽ 
അപകാരം വസ്തുക്കൾ നൽകുവാൻ ദർഘാസുകാരൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. സ്വീകാര്യമായ ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള 
ദർഘാസുകാരൻ അറിയിപ്പ് കിട്ടി 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിയമപ്രകാരമുള്ള സെക്യൂരിറ്റി വച്ച് ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും തെന്മല ഡാം ജംഗ്ഷനു സമീപമുള്ള ശെന്തുരുണി വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡന്റെ 
ആഫീസിൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഫോൺ: 0475-2344600. 


വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡന്റെ 


കാര്യാലയം, തെന്മല . 


( ഒപ്പ്) 
വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ 
( കേരള ഗവർണർക്കുവേണ്ടി). 
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Medical Education Department 


SPECIFICATIONS 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


[ നമ്പർ 124/2020) 


നമ്പർ സി1-1847 2020 ജി.എം.സി.റ്റി. 


2020 ജൂൺ 2 . 


1. Vacuum pump for wet and dry cleaning 

Should be with Auto Cord Winder, Wet and Dry 
cleaning system . 
Should be suitable for indoor and outdoor. 
230V , Suction motor 2000 mm /wc dust capacity 
minimum 8 litres should be with top - quality 
wheels . 


Accessories : Floor cum carpet brush , Corner 
cleaner, All surface cleaner Hose pipe , 
2 Extension tubes, Floor wet squeegee . 


അട ക്കും 


Quantity required : one number. 


2. Electric Drilling machine 


Electric Drill Machine with drill Bits 


Quantity required : one number 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ്, എം.ആർ. യു . 
വിഭാഗ ത്തിലേക്ക് “ Analytical Equipments - 6എണ്ണം 
വാങ്ങു ന്ന തി ലേക്ക്{ വിത രണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസ് 

ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുക ളിൽ 
ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും വ്യക്ത മായി പൂരിപ്പിച്ച് 
വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ ഇല്ലാതെ പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം-695 011, കേരള എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള 
തീയതിയിലും സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് 
സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവർ ചുമ ത ല പ്പെടു ത്തി യിട്ടുള്ള 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
വൈകികിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുവാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം ആവശ്യമായ 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്ന പ്രകാരം തുക 
അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡിമാന്റ് 
( ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില യായി 
സ്വീകരിക്കുന്നതതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി . ആയി 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 


3. Insect light trap 

An ultra effective Fly Killer suitable for domestic 
or professional use . 
Should be with minimum 8000 hour lamp Life with 
a High Powered Killing Grid . 
Should be suitable for 

wall Mounting 
free standing, 2x15W tube , Electrial 
Supply : 200-240V / 50-60 Hz. 


or 


Quantity required : one number. 


4. De-humidifier 


Water Tank Capacity should be 4 L. 


അടങ്കൽ തുക ? 1,49,000. 


Should have Oscillating function , temperature 
between 45 to 90 degrees. 


നിരതദ്രവ്യം ? 1,500 (1 % ). 


Humidity control range : 40 to 80 % . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ) : 

ഒറിജിനൽ ? 678 ( 600 + 372 + 36). 


230 - V and LED Display. 


+ 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ? 339. 


Temperature display, with auto - frost technology . 
Quantity required : one number. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -8-7-2020 , 3 മണി. 


5. RO Water Purifier system 


ദർ ഘാ സ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വസാന തീയതിയും 
സമയവും- 9-7-2020, 2.30 മണി. 


Should have purification technology: Reverse 
Osmosis . 


ദർ ഘാസ് 

തുറക്കന്ന തീയ തിയും സമ യവും 
9-7-2020 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 


Purification Capacity : 100 Litre per Hour 
Should have at least Five purification stages 
Max Duty Cycle per Day : 800 Ltr. 
Fully MS body with all food grade material 
housing . 
Suitable stabilizers to protect from voltage 
fluctuation . 


31-3-2021. 


്ന 


കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ 

പവ്യത്തി സമ യത്ത് 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവയ്ക്കു ന്ന തി നോ 
നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Should be provided with all accessories to make 
the system fully functional. 
Quantity required : one number. 
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6. Multi socket Switch board 


1. Power Strip extension multi outlet board Fitted 

should be with 2 Anchor Switches (15 Amp) and 
2 Anchor Sockets ( 15 Amp). 


15. Specifications of the items are given in the list. 
16. Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification conforms 
to the requirements in the tender notification . 


2. 2 Anchor Switches (5 Amp) with 2 Anchor Sockets 

( 5 Amp) . 
3. Should be with minimum 10 meter Chord length , 

ISI quality wires. 
4. Quantity required : 3 numbers . 


17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or their authorized representatives 
who may present at the time. They should have 
valid authorization letters . 


SCHEDULE 


18. More details can be had from this office on 

working hours . 


1. The period for which the rates to be in firm 


19. Amount quoted should be in Indian Rupees. 


One year. 


Govt. Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Principal. 


2. The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , 

otherwise the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 


Technical Education Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി / 257 / 2020 . 


2020 ജൂൺ 8. 


വെച്ചു ച്ചിറ സർക്കാർ പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ 
ലാബുകളിലെ ലാബ് ടേബിളുകൾ വയറിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് 
ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിലേക്ക്മുദ്രവച്ച 
കവറുകളിൽ മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


ദർഘാസ് നമ്പർ - I / 2020-21 


അടങ്കൽ തുക 


₹ 


3,89,400 . 


4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6. Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in * 200 Kerala non - judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits. 
7. Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College, 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വില ( നികുതി അടക്കം); 
അസ്സൽ 

₹ 500 ( 400 + 18 % ജി.എസ്.റ്റി. + CESS 1 %). 
പകർപ്പ്- 200 + 18 % ജി.എസ്.റ്റി. + CESS 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും-- 29-6-2020 , 2 മണി. 

പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 30-6-2020, 2 മണി. 

ദർ ഘാസ് തുറന്ന് പ രി ശോ ധി ക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 30-6-2020, 2.30 മണി. 


വിലകൾ നിശ്ചിത മായി നില നിൽക്കേണ്ട അവസാന 


11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 


തീയതി 31-3-2021. 


12. For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary. 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers . 


ദർ ഘാസ് ഫാറം തപാ ലിൽ 

ആ വ ശ്യ മു ള്ള വർ 
ഫോറത്തിന്റെ വില യോടൊപ്പം 1 35 അധികമായി മണി 
ഓർഡർ അയക്കേണ്ടതാണ്. മണി ഓർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവ സാന തീയതി 

19 - 6 - 2020 ആ യി രിക്കും. ദർഘാസ് 
ഫോറ ങ്ങ ൾ എല്ലാ പ്രവർത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിലും രാവിലെ 
10 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 2 മണിവരെ പോളിടെക്നിക് 
ഓഫീസിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 

കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ് മുതലായവ 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
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LIST OF ITEMS 


SI. 


Item with Specifications 


Quantity 


No. 


Boreomlomoglo mow0681330s 009000 olejos 
ഒരു ശതമാനം നിര ത ദ വ്യവും ? 220 വിലയുള്ള കേരള 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ട ഉടമ്പടിയും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ഉടമ്പടിയും നിരതദ വ്യവും ഇല്ലാത്ത ദർഘാ സു കൾ 
നിരുപാധികം തിരസ്കരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന 
ക വ റിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പരും തീയതിയും 
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഉപകരണങ്ങളുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


1 


8 Module PVC Open Box 


290 


2 


8 Module Plate (Horizontal) 


370 


3 


6 Module Plate (Horizontal) 


85 


No. D 257 /20 . 


8th June 2020 . 


4 


2M Socket 2P + E , 2-3 Pin 


1260 


combined 6A 240V AC ( ISI) 


Sealed and competitive tenders are invited for the 
supply of equipments for the wiring of lab tables of this 
Institution as per the condition shown below . 


5 


Switch 1 way SP AX 230V 


450 


AC , 1M ( ISI) 


Tender No.— 1/ 2020-21. 


6 


Indicator 1M ( ISI) 


155 


Estimated cost - 3,89,400 . 


7 


Dummy Plate, 1M (ISI) 


300 


Last date and time of sale of tender form 


29-6-2020 , 2 p . m . 


8 


3 Pin Top , 16 AMPS (ISI) 


140 


Last date and time of receipt of tender 
30-6-2020 , 2 p . m . 


9 


3 Core coaxial cable , 2.5 

sqmm 


350m 


1Sq.mm wiring cable as per 


Date 


and 


time 


of opening of 


tender 


conductor 


30-6-2020 , 2.30 p . m . 


10 


Period of firmness of rates — 31-3-2021. 


8 coil 


Class 2 wiring cable , Red colour 


11 


Class 2 wiring cable, Black colour 


8 coil 


12 


Class 2 wiring cable , Green colour 


8 coil 


Cost of tender forms including taxes for each tender 
is 500 400 + GST 18 % + 1 % CESS ) for original and 
* 200 + GST 18 % + 1 % CESS for duplicate . Those who 
want the same by Registered Post should send 35 extra 
for each tender. Cheque & Demand Drafts will not be 
accepted towards the cost of tender forms. 


1.5Sq.mm wiring cables as per 


conductor 


13 


Class 2 wiring cable , Red colour 


7 coil 


Tender forms can be had from the Office of the 


14 


Class 2 wiring cable , Black colour 


7 coil 


15 


Class 2 wiring cable , Green colour 


7 coil 


16 


PVC Pipe , White, 20mm ( ISI) 


220 Nos. 


17 


Saddles for 20mm pipe 


650 Nos. 


Principal, Govt. Polytechnic College , Vechoochira , 
Pathanamthitta District on cash remittance on all working 
days between 10 a.m. to 2 p.m. up to 29-6-2020 . Money 
Order as the cost of tender forms will be accepted up to 
19-6-2020. Tender No. and date should be superscribed on 
envelop containing the tender. Tenderer should send 
along with the tender as EMD of 1 % of total cost of 
article tendered by way of DD in favour of the Principal, 
Govt. Polytechnic College , Vechoochira together with an 
agreement duly filled , signed and executed in Kerala 
Stamp Paper worth * 220. Tenders without agreement/EMD 
will be rejected . Detailed specification will be issued along 
with the Tender form , Tender forms are not transferable . 


18 


Star head screw 3.5 x 25MM , 


1000 Nos. 


Stainless steel 


( Sd.) 


Govt. Polytechnic College , 
Vechoochira , Pathanamthitta . 


Principal. 


Phone - 04735266671. 


Gaz . No. 26 / 2020 /DTP ( Stores Purchase ) . 
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ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


( 1) 


Last date and time of sale of tender form 
7-7-2020, 1 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
8-7-2020 , 1 p . m . 

Date and time of opening of tender - 8-7-2020 , 
3 p . m . 


Date upto which rates are to be firm — 30-6-2021. 


നമ്പർ ഡി1-567412019 / ആർ. ഐ . റ്റി. 

2020 മേയ് 27 . 
കോട്ടയം രാജീവ്ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒാഫ് 
ടെക് നോ ള ജി യില മ ക്കാ നി ക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
വിഭാഗത്തിലെ ഉപയോഗത്തിനായി തെർമോ കപ്പിൾ വയർ 
വെൽഡർ നൽകുന്നതിന് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മുദ്രവെച്ച് 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ - ഡി1-5674 റ്റി.സി.ഡബ്ലൂ.ഡബ്ല് . 2019 
ആർ. ഐ . റ്റി . 

ഇനം- തെർമോ കപ്പിൾ വയർ വെൽഡർ. 
അടങ്കൽ തുക ? 1,20,000 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( ജി.എസ്.റ്റി. ഉൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ ? 708 . 
പകർപ്പ്-1 354. 


Intending tenderers may on application to the 
undersigned obtain the requisite tender form on which 
tenders are to be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a remittance of above 
prices fixed for the same and which is non -refundable 
under any circumstances . The tender forms are not 
transferable. Cost of tender form is acceptable only by 
Money Order or cash remittance to this office . As per 
condition the tenderer should send along with his tender 
an agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
worth 3 220 and Earnest money deposit, 1 % of the total 
cost of articles tendered . Tenders without agreement, 
tender form and Earnest money deposit will be rejected . 


അവ സാന 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പ ന യുടെ അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും -7-7-2020, 1 മണി. 
ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന 

തീയ തിയും 
സമയവും -8-7-2020, 1 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 8-7-2020, 
3 മണി. 


LIST OF ITEMS 


Name of Item 


Specification 


Quantity 


Sl . 
No. 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


5 01 


Thermocouple 
wire welder 


a . Type : Capacitor Discharge 1No . 
b . Input Power supply : 16A 

220 VAC, 50 Hz 


മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
എല്ലാ നികുതിയും ഉൾപ്പെടെയാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി, 
മുദവെച്ച ക വ റു കൾ പിൻ സിപ്പാൾ, രാജീവ്ഗാന്ധി 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് ടെക്നോളജി, വെള്ളൂർ പി. ഒ., പാമ്പാടി, 
കോട്ട യം - 686 

ഫോൺ നമ്പർ - 04812507763 എന്ന 
മേൽവിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
എല്ലാ (പവ്യ ത്തി ദി വ സ ങ്ങ ളിലും രാവിലെ 9.30 മുതൽ 

കു ന്ന രം മണിവര ഒാഫീ സിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

ഒറി ജി നൽ ദർഘാസ് ഫോറ ത്താ ടൊപ്പം ആ ക 
വിലയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യവും 3 220 വിലയുള്ള കേരള മുദ 
പ്രതത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ പ്രതവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
ഇവ ഇല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരുപാധികം നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷം വരെ 
വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 


3 


c . Energy output : 60 Joules 

( 

Maximum ) 
d . Welding capacity : 


Low : 40 SWG -30 SWG 


Thermocouple wire 
( 0.1-4.3 mm) 
Medium : 30 SWG - 24 SWG 


Thermocouple Wire 
( 0.3-0.5mm) 


No. D1-5674/2019/ RIT . 

27th May 2020 . 
Sealed tenders are invited for the supply of 
Thermocouple wire welder for the use of Mechanical 
Engineering Department of Rajiv Gandhi Institute of 
Technology , Kottayam . 


High : 24 SWG - 19 SWG 


Thermocouple Wire 
( 0.5-1.1mm) 


Tender No.D1/5674- TCWW/ 2019/ RIT . 


e. Cycle Time: Charging 

time at max . energy 
less than 10 sec . 


Item — Thermocouple wire welder . 
Total Estimated Cost_ 1,20,000 . 
Cost of tender form ( including GST): 

Original— * 708 . 
Duplicate— 354 . 
By Post (Original) X 743 ( 3 708 + X 35). 


f. Weld Cycle : Minimum : 

5-10 welds /min 


g . Suitable for Thermocouple 

Type: K , J , E , T , N , R , S, B 
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339 


(2 ) 


Last date and time of sale of tender form 


8-7-2020 , 1 p . m . 


Last date and time of receipt of tender 
9-7-2020, 1 p . m . 


Date and time of opening of tender — 9-7-2020 , 
3 p . m . 


Date upto which rates are to be firm — 30-6-2021. 


നമ്പർ ഡി1-56742019 ആർ. ഐ . റ്റി . 

2020 മേയ് 27 . 
കോട്ട യ രാജീവ്ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 

ഒാഫ് 
ടെക് നോ ള ജി യിലെ മെക്കാ നി ക്കൽ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് 
വിഭാഗത്തിലെ ഉപയോഗത്തിനായി റെഗുലേറ്റഡ് ഡിസി പവർ 
സയ്ക്കു നൽകുന്നതിന് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മുദ്രവെച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ - ഡി1-5674 - ആർ. ഡി . സി . പി . 2019 
ആർ. ഐ . റ്റി . 

ഇനം- റെഗുലേറ്റഡ് ഡിസി പവർ സപ്ലെ. 
അടങ്കൽ തുക ? 1,25,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( ജി.എസ്.റ്റി. ഉൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ X 708. 

പകർപ്പ്-1 354. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പ ന യുടെ അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും- 8-7-2020, 1 മണി. 

ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും-- 9-7-2020, 1 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 9-7-2020, 
3 മണി. 


Intending tenderers may on application to the 
undersigned obtain the requisite tender form on which 
tenders are to be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a remittance of above 
prices fixed for the same and which is non -refundable 
under any circumstances . The tender forms are not 
transferable. Cost of tender form is acceptable only by 
Money Order or cash remittance to this office . As per 
condition the tenderer should send along with his tender 
an agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
worth * 220 and Earnest money deposit , 1 % of the total 
cost of articles tendered . Tenders without agreement, 
tender form and Earnest money deposit will be rejected . 


LIST OF ITEMS 


ഒ . , 


Sl. 


Name of Item 


Specification 


Quantity 


No. 


മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
എല്ലാ നികുതിയും ഉൾപ്പെടെയാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി, മുദ 
വെച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, രാജീവ്ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 
ഓഫ് ടെക് നോ ള ജി , വള്ളൂർ പി . 

പാമ്പാ ടി , 
കോട്ട യം - 686 501, ഫോൺ നമ്പർ - 04812507763 എന്ന 
മേൽവിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
എല്ലാ പവ്യ ത്തി ദി വ സ ങ്ങ ളിലും രാവിലെ 9.30 മുതൽ 
വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

ഒറി ജി നൽ ദർ ഘാ സ് ഫോറ ത്താ ടൊപ്പം ആ ക 
വിലയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യവും 220 രൂപ വിലയുള്ള കേരള മുദ 
പ്രതത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ പ്രതവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
ഇവ ഇല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരുപാധികം നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷം വരെ 
വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 


1 


1 No. 


Regulated DC 
power supply 


a . DC out power: 600W 
b . Output Voltage : 0-120V 


c . Output Current : 0-5 A 
d . Input power supply : 16A , 

250V, 50 Hz, 


e. Time delay: 7 sec maximum 

from power ON until output 
stable 


No. D1-5674/ 2019/ RIT . 

27th May 2020 . 
Sealed tenders are invited for the supply of 
Regulated DC Power supply for the use of Mechanical 
Engineering Department of Rajiv Gandhi Institute of 
Technology, Kottayam . 

Tender No.- D1/ 5674 -RDCP/2019/ RIT. 


f. Output Noise : 

Voltage: less than 45mV 
peak to peak . 


g . Output Ripple (RMS) 


Voltage : less than 10mV 


Item - Regulated DC power supply (Specifications 
attached ). 


current: less than 10 mA 


Total Estimated Cost_X 1,25,000 . 


Cost of tender form ( including GST): 

Original— * 708 . 
Duplicate_3 354. 


Office of the Principal 
Rajiv Gandhi Institute of 
Technology, Kottayam -686 501. 


(Sd.) 
Principal. 


By Post ( Original) _R 743 (8 708 + 3 35 ). 
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